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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


No. C1/ 18613 /2013/MCT. 

5th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
Anatomy, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as Tender Numbered and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . and details of items with Quantity 
190/ 13 — Rotary Microtome wit Knife Category - Equipment 
(Leica ) Semiautomatic Deluxe model with standard 
accessories (AMC to be included ). The required 
specifications attached separately — 1 No. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


Cost of tender form (Inclusive VAT) : 
- Original 7 530 . 

Duplicate X 265. 
Last date and time for sale of tender form 
12 - 11- 2013 , 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -11-2013 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 13 - 11 - 2013 , 3 p . m . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principdl, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge (9 50) is sent by way of Money Order 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 24 - 10 -2013 . No 
other forms of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യമായ റോട്ടറി 

മൈകോടോം- 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 190 / 2013. 


6 , 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram. 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


7 . 


8 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 530. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 265 . 


- 9. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11- 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11 - 2013, 2. 30 മണി. 


- 10 . 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection. 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 11- 2013, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. ഫാറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ്പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
24 - 10 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


15 , 


Specifications of the items are given in the list . 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notice . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 11- 2013, 3 മണി. 


17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 11- 2013 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 11 - 2013, 3 മണി. 


No. C1 /18612/ 2013/ MCT. 


10th October 2013. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
- അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
24 - 10 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

TENDER SCHEDULE 


1. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
Pathology, Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tenders should be superscribed as tender numbered 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Details of items with Quantity 
191/ 13 — Embedding Cassettes Disposable (YORKO ) 
Regular type for histoembedder — 100000 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive VAT) : 

Original - 420 . 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form 
12 -11- 2013, 2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 - 11 -2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 13- 11 - 2013 , 3 p. m . 

Tender forms can be had from the Office the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram - 11 up to 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge (9 50) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 28 - 10 -2013. 
No other form of remittance will be accepted . 

- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മു ൻ പ് 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
191/ 2013 - എംബൈഡിം കാസറ്റ്സ് ഡിസ്പോ സി ബിൾ സ് 
( യോർക്കോ) - 2 എണ്ണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 420 . 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210. 


4. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
. otherwise the tender will be rejected. 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala-non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


6. 


8 . 


| 9. 


Tenders unsealed, unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


11. 


Opening date and time of tender — 23 - 11-2013, 3 p . m . 

Tender form can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram -11 upto 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50) is sent by way of Money 

Order in favour of the Principal, Medical College , 
| Thiruvananthapuram, Kerala State , Pin - 695 011 . Money 

Order should reach this office on or before 4 -11 -2013. 
No other form of remittance will be accepted . 


12. 


For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


13 . 


14. 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമ സ ട്ടിക്കൽ സയൻസി ലേക്ക് 
ആവശ്യമായ പെരിസ്റ്റോളിക് പമ്പ് വിത്ത് എൽ. സി . ഡി. 
-- ഡിസ്പ്ലേ - (ഒരെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


15 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 193 / 2013. 


17, 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notice. 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സസ് ഉൾപ്പെടെ: 


അസ്സൽ 7 950. 


ശരിപ്പകർപ്പ് -7 475. 


18 . 


More details can be had from this office on 
working hours . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 11 - 2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 11 - 2013, 2.30 മണി. 


(3) 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 -11- 2013, 
3 മണി. 


No. C1/ 3125/2013 / MCT. 


15th October 2013 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following items for 
College of Pharmaceutical Sciences, Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender numbered and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram, Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . - 193 /2013 . 
Cost of tender form (VAT inclusive) : 

Original X 950. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (t 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
- ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്ര ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡ്റു കൾ നിര സി ക്കു 
ന്ന താണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവ ശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
4- 11- 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താ മ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Duplicate 


475 . 


Last date and time for sale of tender form 
22 -11- 2013, 2.30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
23 -11- 2013, 2.30 p. m . 


14 . 


The u 


DETAILS OF ITEMS 
Peristaltic Pump with LCD display consisting of : 


(a ) 


15 . 


12 channels peristaltic Pump with 
planetary drive, bidirectional TTL 
actuated operation for pumping and 
purging with adjustable pump catridges. 
Flow rate 25ml/min . 


16 . 


The undersigned reserves the right to reject any 
Tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


Sample Volume accuracy : + 0 .5 ml 


17. 


(b ) Validation kit and digital protector 
(c) Peristaltic pump tubing 

(d ) Suitable PC and Printer 
Quantity — 1 No. 

TENDER SCHEDULE 


18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


1. 


3. 


Tend 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tender are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


(4 ) 
No. C3/17543 (2 )/2013/MCT. 10th October 2013 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following Items required for 
the Department of Cardio Vascular and Thoracic Surgery, 
Govt. Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as Tender Numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. and Name of equipment with Quantity 
179 / 13 - Pacemaker ( Temporary dual Chamber ) 
(Specification enclosed separately) — 1 No . 
Cost of tender form (VAT inclusive): 

Original 420. 

Duplicate 210. 
Last date and time for sale of tender form 
26 -11- 2013, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
27-11-2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 27 -11 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 1 - 11 - 2013 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കാർഡിയോവാസലർ ആന്റ് തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗ 
ത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
MOJOMM001100 -695 011 29m veionorm100 2900121101 
GOOM0 . 


13 . 


| 10. 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
179 / 2013 - പേസ് മേക്കർ ( ടെമ്പററി ഡവൽ ചേമ്പർ) - 1 
( പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ). 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ ( വില ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 420 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 210 
ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 11- 2013, 2 .30 മണി. 


15. 


Should have Modes A00 , AAI, VO0, VII, DDD , 
DDI, DVI. 
Should have pacing rate 30 -200 ppm . 
Should have fast pacing (brust rate ) 80 -800 ppm . 
Should have AD Delay 20 -300ms. 
Should have Pulse Amplitude (A / V ) 0 .1- 17.0. 
Should have Sensitivity ( A / V ) 0 .4 - 10. 0mV ( A ) and 
1. 0- 20.0mV ( V ). 
Should have minimum battery backup > 150 hours . 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE/FDA( US) / STQC CB certificate / 
STQC S certificate or vaild detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL. Copy of 
the cetrtificate/test report shall be produced along 
with the technical bid . 


ഫാറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 11 - 2013, 2. 30 മണി. 


- 16 . 


ഫാറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയ തിയും 
സമയവും - 27 - 11- 2013 , 3 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


- ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക (8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ്. ഫാറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ പ്പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെ ന്റ ക ളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി 
ക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
1- 11 - 2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3. 


4. 


5. 


Technical Specifications 


6 . 


The period for which the rates to be in firm One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala- non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
| in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Pacemaker ( Temporary) -Daul Chamber 
Should be a Dual Chamber Pacemaker ( Temporary ) 
for Bradycardia Treatment before, during or after a 
surgery . 
Stimulation burst and permanent stimulation should 
be available for high frequency stimulation 
Should be compact and easy -to -operate device , 
particularly suitable for emergency treatments . 
Safty features, including automatic lead and battery 
check. 
Should have continuous monitoring of the battery 
voltage . 
Should give an acoustic signal in the event of lead 
malfunction. 


3. 


4. 


8 . 


5. 


6 . 


9 . 


Should have transparent cover for parameter 
protection . 


10 . 


8. 


9 . 


Should have shock and water-resistant housing. 
Should have back up pacing during battery 
change. 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


12 . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


14. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
ഓട്ടോറൈനോലാരിഞ്ചോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
- ഹോപ്കിൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 189 / 2013 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 420. 

പകർപ്പ്- 1 210. 
ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19- 11- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 11 -2013, 2.30 മണി. 


15 . 


Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list . 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of seah of 
the tenderers or their authorized representatives 
who may present at that time. 
More details can be had from this office on 
working hours . 


16 , 


17. 


18. 


No. C5/ 17542 ( 2)/ 2013/MCT. 5th October 2013. 

Sealed competitive tenders are invited for the 
Supply of the following items required for the 
Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck 
Surgery, Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed, Tender Numbers and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
20 - 11- 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 100 
അധികം ചേർത്ത് ( ത പാൽ ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾ 6 -11-2013, 3 മണിക്കു മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരി 
ക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ 
മു ഖാ ന്തി രം മാത്രമേ പണം അ യ യ് ക്കാൻ പാടു ള്ളു . 
ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ്രപത ങ്ങ ളോ മറ്റേ ത ങ്കിലും 
ഡോക മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കു വാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടു 
- കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
- വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തിദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


Tender No . and Name of Item with Quantity — 
189 /2013 — Hopkins straight forward Telescope 15 degree , 
diameter 4mm , length 17 cm , Autoclavable 45 degree 
angled eyepiece . Fibre optic light transmission 
incorporated - 1 No . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original 7 420 . 

Duplicate 3 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
19 - 11- 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
20 -11 - 2013 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time — 20 - 11 - 2013 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
(R 100) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 
State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 6 - 11 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 

concerned. 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 

possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 

the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
| 10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the Signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 

to the requirements in the tender notification . 
| 17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Last date and time for sale of tender form 
12 -11-2013, 3.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -11- 2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time — 13 - 11 -2013 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 31- 10 - 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
എസ്. എ . റ്റി . എച്ച്. - ലേക്ക് ആവ ശ്യ മാ യ താ ഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും - 
62 / 2013 - വേ സ്റ്റ് ഡി സ്പോ സൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്-മഞ്ഞ 
( 50 L 35 x 30 ) - 4000 കി. ഗ്രാം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,050. 

ശരിപകർപ്പ് ? 525. 

ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 11 - 2013 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11 - 2013 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 11 - 2013 , 3 മണി. 


12 . 


| ( 6) 
No. C7/15677 - A /2013/ MCT. 

5th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the Supply of the following items required for 
the SAT Hospital, Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . - 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
യോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 31 - 10 - 2013 - നു മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


| 1. 


Tender No . and Name of Items with Quantity 
62 / 2013 — Waste Disposal plastic Bag Yellow 
(50L -35x30 ) 4000kg. 
Cost of Tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Oirginal X 1,050. 
Duplicate — 525 . 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 
tender will be rejected without any notice and for 
free delivery at the department concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 

possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


No. C8 / 18732 /2013/MCT. 

11th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
proforma are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , 
Urology Department, Government Medical College 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and Details of Items 
197 /2013 — Instrument for Multi Organ Retrieval and 
Transplantation Programme. 

Cost of tender form ( inclusive of VAT) : 


Orginal 


3, 990 . 


Duplicate 


1,995. 


Last date and time for sale of tender form 
15 -11- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16 -11 - 2013, 2 .30 p. m . 

Opening date and time of tender - 16 - 11 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient Postage Charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 - 2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers and witnesses wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ മുദ്രവെച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
MSOM. 


Börelym MMOJO WM0N0197 /2013 — OMM (Szoenſ my 
ഫോർ മൾട്ടി ഓർഗൻ റീട്രീവൽ ആന്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ 
Glo LOLDO . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) : 

croq8 3,990. 

collola oy 1,995. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MO0010 — 15 - 11 - 2013 , 3 ml. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NOW012016 - 11- 2013, 2 .30 2001. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 11 - 2013, 3 മണി. 


(1) 


( 2 ) 


14 


Schnidt Forceps, CVD 185 MM 


ക്കണ്ടതാണ്. 2 


15 


Artery Forceps Curved , 225 MM 


16 


Artery Forceps Straight, 250 MM 


17 Mayo -Hegar Needle Holder 150 MM 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി 
യോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താ ണ് . ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറു 
കൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 11- 2013 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്ക ണം . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


18 Mayo -Hegar Needle Holder 185 MM 


19 


Mayo - Hegar Needle Holder 200 MM 


- 21 


Mayo - Scissors CVD 170 MM 


SPECIFICATIONS 


22 Metzenbaum Scissors CVD 180 MM 


Instruments should have following specs 
should be 


23 


TC Metzenbaum Scissors STR 180 MM 


Instruments have ISO & CE Certificates 


Metzenbaum Scissors STR 180 MM 


Providing 5 year warranty 
Instruments should have Data Matrix code 
(Able to knows the details of the instrument) 


- 24 
1 

25 


Yankauer Suction Cannula 2 .0 MM 285 MM 


Reciepient Set 


- 26 


Hartmann Mosquito FCSDEL STR 100 MM 


Description 


Oty. 


- No. 


- 27 


Hartmann Mosquito FCPSDEL CVD 100 MM 


3 


(1) 


- (2 ) 


( 3 ) 


| 28 Johns Hopkins Bulldog Clamp CVD . 56 MM 


1 Micro -Halsted forceps DEL CVD 125 MM 


Micro -Halsted forceps DEL STR 125 MM 


29 


Johns Hopkins Bulldog Clamp CVD . 91 MM 


- 2 


Crile forceps CVD 160 MM 


30 


TC Crile -wood NDL HLDRSTD Serr 200 MM 


6 


- 3 


Crile forceps STR 160 MM 


- 31 


TC Sarot Needle Holder serr 180 MM 


1 


4 


Allis forceps 5 x 6 155 MM 


- 32 


TC Mayo - Hegar NDL Holder hvy 

Serr 205 MM 


6 


- 5 


Babcock Tissue forceps 155 MM 


- 33 


Standard Forceps Serr 250 MM 


- 6 
8 


Kocher forceps Straight 1x 2 150 MM 


- 34 Roux Retractor 28x28MM/ 46x28MM 191 MM 


7 


Allis - Thomas forceps 6X7T. 200 MM 


- 35 


Roux Retractor 3 / Set 165MM 


8 


Intest. Fix . forceps Babcock 200 MM 


2 


- 36 


Roux Retractor S -SHP 20x22MM/25x 29 MM 


9 Baby -Mixter Forceps Curved 140 MM 


2 


| 10 


Overholt Mixter Diss. A . Ligat , forceps 

205 MM 


37 Backhaus Towel Clamp 135MM 
8 
- 38 Scalpel Handle # 3 125MM 


( 1) 


(2) 


( 3) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


2 
2 


50 Deaver Retractor Fig 5 75MM 324 MM 
51 Maier Forceps w /Rcht Str 265 MM 
52 Rochard Fixation Device F /BT711R -15R 

Rochard Blade 48x90 MM 311MM 
Rochard Blade 48x105 MM 311MM 


Rochard Blade 48x120 MM 311MM 
Rochard Blade 48x135 MM 311MM 
Rochard Blade 48x155 MM 311MM 
Frazier Suctluer-HUB 9 FR 102 MM 
WRK -LGTH 


53 


54 


Frazier Suctluer -HUB 15 FR 5 /102 MM 
LGT 


104 


55 De’ Bakey Bulldog Clampring-HDL 45° 

125 MM 
56 Cooley Pediatric Clamp 30DG 30 /165 MM 1 
57 Cooley Pedi Clamp 60DG 35 MM JAW 

160 MM 
58 Leland - Jones Peripheral CLMP 30DG 190 MM 2 
59 Derra Pediatric Forceps 26 MM 175 MM 2 
60 Derra Pediatric Forceps 20 MM 170 MM 2 
61 TC METZ WVCT Scissbrd -BLDCVD 

230 MM 
62 De Bakey Tangential CLMP 1.38 MM 

-WD220 MM 
63 Adson Forceps SERR 120 MM 

Adson TS FCPS Fen -Hdl Serlx2T. 120MM 
65 Iris Forceps DEL SERR Straight 100 MM 2 
66 Iris Forceps x - Fine 1x 2 Straight 

100 MM 
67 Diethr Potts Scissors Del 45° Ang. 180 MM 1 
68 Jameson Tenotomy Scissdel CVDB /B 

150 MM 


76 Standard Tissue Forceps 1x2 160 MM 1 
77 Standard Tissue Forceps 1x 2 T. 200 MM 1 
78 Standard Forceps Serr 160 MM 

Donor Set 
1 Micro -Halsted forceps del CVD 125 MM 
2 Micro -Halsted forceps del STR 125 MM 
3 Crile forceps CVD 160 MM 
4 Crile forceps STR 160 MM 
5 Intest Fix forceps Babcock 200 MM 
6 Babcock Tissue forceps 155 MM 
7 Allis forceps 5 x 6 155 MM 
8 Allis - Thomas forceps 6 x 7 T. 200 MM 
9 Kocher forceps STR 1x2 150 MM 
10 Kocher- Ochsner forceps STR 1x2 200 MM 2 
11 Kocher-Ochsner forceps CVD 1x2 200 MM 2 
12 Schnidt forceps CVD 185 MM 

N / A 
14 Artery forceps Curved 225 MM 
15 Baby -Mixter forceps Curved 140 MM 

Overholt Mixter Diss. A . Ligat. FCPS 
205 MM 

TC Metzenbaum Scissors CVD 200 MM 1 
18 Metzenbaum Scissors CVD 200 MM 1 

TC Mayo -Hegar NDL Holderhvyserr 

205 MM 
20 TC Crile -wood NDL Hidrstdserr 200MM 1 
21 Diss . Scissors Metzenbaum CVD 160MM 1 

Mayo Scissors CVD 170 MM 

Mayo Scissors STR 170 MM 
24 Metzenbaum Scissors STR 180 MM 
25 Metzenbaum Scissors STR 200 MM 
26 Maier Forceps W /RCHT STR 265 MM 3 

TC Baby -Crile -wood NDL Hldr Serr 150 MM 2 
28 TC Crile-wood NDL Hldrstd Serr 185 MM 1 
29 Mayo - Hegar Needle Holder 190 MM 1 
30 Yankauer Suction Cannula 2 .0MM 285 MM 1 
31 Debakey -Satinsky Tangential CLMP 240 MMI 
32 Derra - Cooley CLMP 21 MM 175 MM 1 


69 


TC Metzenbaum Scissors CVD 180 MM 


1 


70 Nelson Metzenbaum Scissors CVD 229 MM 1 
71 Metzenbaum Dissect. Scissors Str . 160 MM 1 
72 TC Mayo- Hegar NDL Holderhvy Serr 

185 MM 
73 Durogrip Mic . Needle Holder RD . HDL . 

180 MM 
74 Lister sinus Forceps 160 MM 
75 De Bakey Dilator Mall 1.0 MM 

190 MM 


(2 ) 


(1) 


2 


65 De’bakey Tangential CLMP 5 75 MM 

W280 MM 


66 


De ’bakey Peripheral Clamp 60 DG180 MM 


( 1 ) 

(3) 
33 Dbaky Tngental CLMP 2 .48 MM -wide 

265MM 
34 De’bakey Tangental CLMP 54 /99 /270 MM 2 
35 Leland- Jones Peripheral CLMP 30DG 190 MM2 
36 Giertz -Stille Rib Shears 250 MM 
37 Roux Retractor 28 x 28 MM /46 x 28 MM 

191MM 
38 Roux Retractor 3/set 165 MM 
39 Roux Retractor S -Shp 20 x 22 MM /25 x 29 MM1 


2 
1 


67 De’bakey Peripheral Clamp 200 MM 


(8 ) 


No. 08/23289/2013/MCT. 


11th October 2013. 


40 


Echlin Bone Rongeurjaw 2 x 10 MM 230 MM 1 


41 


Finochietto pedi Rib SPRDR 18 x 21 MM -BLDS1 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of Defibrillator with 
Cardiac Monitor - 1 No. required for the Professor and 
Head , Anaesthesiology Department, Government Medical 
College Hospital , Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed as tender number and addressed to the 
Principal , Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


Tender No. — 194/2013. 
Cost of tender form (VAT inclusive ) : 

Original 525. 

Duplicate 315. 
Last date and time for sale of tender form 
15- 11-2013 , 3 p . m . 


42 Deaver Retractor FIG 3 38 MM305 MM 2 
43 Deaver Retractor FIG 4 50 MM 311MM 2 
44 Kocher- Langenbeck RETR 55 x 11 MM 216 MM2 
45 Yankauer Suction Cannula 2.0 MM 285 MM 2 
46 Frazier Suct SM 8FR 108 MM wrk -Lgth 2 
47 De’ Bakey Atr . Forceps 1.5 MM Straight 

200 MM 
De Bakey Atr. Forceps 2.0 MM Straight 
200 MM 
De Bakey Atr. Forceps 2.0 MM Straight 

240 MM 
50 Standard Tissue Forceps 1 x 2T, 200 MM 4 
51 Standard Forceps SERR 200 MM 5 
52 Scalpel Handle # 3 125 MM 
53 Scalpel Handle # 4 135 MM 
54 Scalpel Handle # 7 English No. 5160 MM 1 
55 De ’Bakey Dilator Mall 1.0 MM 190 MM 3 
56 Doyen Elevator F /adult RT-CVD178 MM 1 
57 Doyen Elevator F /adult LFT-CVD178 MM 1 
58 Diethr. Potts Scissors DEL 45° ANG 

180 MM 
59 Backhaus Towel Clamp 135 MM 

6 
60 TC Metzenbaum Scissors CVD 180 MM 
61 De’bakey -Satinsky Tangential CLMP 235 MM2 
62 De’bakey -Satinsky Tangential CLMP 245 MM2 
63 De ’bakey Tangential CLMP 1. 38 MM 

WD220 MM 
64 De’baky Tangential CLMP 4.58 MM 

Wide 270 MM 


Last date and time of receipt of tender form 
16-11-2013, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender - 16 -11-2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 4 - 11-2013 . No other form of remittance 
will be accepted . 


1 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഡിഫി ബി ലേ റ്റർ കാർ ഡി യാക് മോണിറ്റർ , 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യപുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Børelomỹ MMb194 / 2013. 


BÔMELONJ GOD000mlong je ( spƏM Quongos ) : 

comOS 525 . 
Coololadof315 . 


14. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 11- 2013 , 3 മണി. 


Should have display for selected ECG input source 
(I, II, III, paddles). 
Lead off message should appear with alert tone . 


15. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 16 -11- 2013, 2.30 മണി. 


| 16. 


Amplitude gain of ECG waveform should be 
adjustable. 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 11- 2013 , 3 മണി. 


- 19. 
20. 


21. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർ ഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 100 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 4 - 11- 2013 - ന് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കുവാൻ 
പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടു 
ത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Should have display for heart rate . 
Should have alarm for high and low HR with a 
provision for alarm silence mode. 
Should have an inbuilt thermal recorder. 
Should have enable/disable option for printer. 
Should supply along with pacing cable with pad . 
Should operate on mains 230V , 50Hz . 
Should have safty certificate from a competent 
authority CE /FDA( US)/ STQC CB Certificate /STQC S 
certificate or vaild detailed elelctrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate/ test report shall be produced along with 
the technical bid . 
| Additional Accessories: 
( 1) Pacing pads — 10Nos. 
(2) Jelly — 2 bottle 
( 3) 12 roll of thermal paper 


24, 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Defibrillator with Cardiac Monitor and Pacing 


1. 


Biphasic , Manual and AED with voice prompt, 
compact and light weight. 


TENDER SCHEDULE 


2. 


Energy selection 5J to 200J in steps. 


- 1. 


3. 
4. 


Momentary energy selection access on front panel. 
Should have adult and pediatric padddles integrated 
on same handle. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and free delivery at the department concerned . 


Momentary charge key on front panel and on the 
apex hand . 
Monitor should display selected and delivered 
energy . 


4 


5. 


8. 
9. 


6 


Advance payments conditions will not be 
considered. 
Tenders forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances . 
Tender are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala-non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of Crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram. 


Should have disarm facility. 
Should have pacing and synchronization mode. 
Sync message should display in case of selection 
of synchronization mode . 
Energy should be delivered within 30 ms after the 
detected R wave in synchronization mode. 
Charging time maximum 5 sec for 200J. 
Should have battery back up for 50 discharge of 
200J. 


10. 


11. 


7 . 


Should have ECG inputs through paddles or 3 lead 
cables. 


8 . 


Cost of tender form (inclusive of VAT): 


| 9. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed, Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


10. 


11. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers and witness wherever 
| necessary . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


15. 


Specifications of the items are given in the list. 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. 


Original - 3 2 ,310 . 
- Duplicate _ 8 1,155. 
Last date and time for sale of tender form 
15 -11-2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
16 -11-2013 , 2. 30 p . m. 

Opening date and time of tender — 16 - 11-2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 -2013 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 196 / 2013. 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ സൗണ്ട് 
കളർ ഡോപ്ലർ ഇക്കോ കാർഡിയോഗാ ഫി സിസ്റ്റം 
(ലാപ്ടോപ്പ് ടൈപ്പ്) - 1 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 2,310 . 

ശരിപകർപ്പ് -1 1,155. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 11-2013, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന തീയ തിയും 
സമയവും - 16 - 11- 2013 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 11- 2013 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 100 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ 4 - 11 - 2013 - ന് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കുവാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്ത മായി 
രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവ്യത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


17. 


18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


(9 ) 


No, C8/ 23291/ 2013/ MCT. 


11th October 2013. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following Items 
required for the Professor and Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 196/2013 . 

Details of items and Qty . — Portable Ultra Sound 
Colour Doppler Echo Cardiography System ( Laptop 
Type) - 1 No . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 


Imaging Modes & Measuring Tools 


System Specifications 


• 


2D / Tissue Harmonic Imaging ( THI )/M -mode. 


State -of-the-art and all digital beamformer general 
purpose Portable Ultrasound colour Doppler 
Echocardiography system . 


• Velocity colour Doppler /Colour Power Doppler. 
• PW /PW Tissue Doppler ( TDI) & CW . 
• Sono MB-Multi beam Imaging , sono Res Speckle 

reduction imaging. 
• 2D : Distance calipers , Ellipse & manual trace. 


System weight less than 4 .5 kgs with battery and 
one transducer. 


Should have minimum 10 - 12 inches LCD screen . 


• Doppler: Velocity measurements , Pressure half time, 

Volume flow calculation . 


System and all regular probe should withstand 3 feet 
drop to overcome accidental drops . 


timemeasurements, Heart rate 


M -mode : Distance & 
calculation . 


• 


System should be Spill Proof and fluid resistant for 
easy to clean and disinfect. 


• User -selectable text & pictograms. 
• User-defined , application -specific annotations. 
• Biopsy guidelines. 


Architecture: All-digital Broadband . 


• 


Number of Channels : 128 channels or more. 


Transducers 


• 


Dynamic range: Up to 165dB. 


All light weight and Broadband , Multi frequency 
Probes. 


• Gray Scale : 256 shades. 


• Should have Dual imaging . 


Linear Array 13 -6MHz, Curved Array 5 - 2MHz, 
Phased Array cardiac 5 - 1 MHz & ICT 8 -5 MHz 
(Obstetrics , Gynaecology ). 


Should have Zoom capability. 


Should have Dynamic range and Gain . 


User Interface & Remappable Controls 


• 


Should have S - Video ( in /out) to VCR or DVD for 
record and playback . 


• 


Should have RGB or DVI output to external LCD 
display . 


• Should have Soft keys to drive advanced features. 
• Should have Alphanumeric QWERTY Keyboard . 
• Track pad with select key for easy operation & 

navigation . 
Should have capability to store 10000 still images or 
cine loop /clip storage not less than 500 (of 
6 seconds clips). 


Should have Composite video output (NTSC /PAL ) to 
VCR , video printer or external LCD display . 


Should have Audio output. 


Should have Integrated Speakers. 


Should Have Calculations 


Cardiac : 


• System operates via battery or AC Power . 

System should be compatible for TEE / TOE , LAP & 
SLT and should support both in A / C Mains and in 
Battery . 


Complete cardiac calculations package and patient 
report including : ventricular, aortic and atrial 
measurements; ejection fraction , volume 
measurements, Simpson s Rule, Continuity Equation , 
pressure half-time and cardiac output. 


Battery backup 2 to 3 hours on fully charged 
condition . 


Vascular: 


Rechargeable lithium - ion battery . 
• AC : Universal power adapter, 100 -240 VAC , 50/60 Hz 

input, 15 VDC output. 
• Off to on time 12 -15 seconds. 


Diameter/ellipse/trace measurements , volume, volume 
flow , percent diameter and area reduction , Lt/Rt CCA , 
ICA, ECA, ICA /CCA ratio , time average mean (TAM ), 
peak trace, ICA /CCA ratio , angle correction , patient 
report. 


14. 


OB/Gyn / Fertility : 
Diameter/ Ellipe measurement, volume, six follicle 
measurements , estimated foetal weight, established 
due date , gestational age , last menstrual period , 
growth chart, user- defined tables, multiple user 
selectable authors , ratios , amniotic fluid index , 
patient report. 


15 . 
16 . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specifications confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tenders will be opened in the presence of the 
each of the tenderers or his authorized 
representatives who may present at the time. 


TENDER SCHEDULE 


17 . 


1. 


18. 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and free delivery at the department concerned . 


More details can be had from this office on 
working time. 


2. 


3. 


not be 


Advance payment conditions will 
considered . 


(10 ) 
No . C8/23292 /2013 /MCT. 

11th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following items 
required for the Professor and Head , Anaesthesiology 
Department, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal , Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No. — 195 /2013 . 


6 . 


Machine 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College, Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


Details of items— Portable ABG 
(Hand held Blood Analyzer ) - 1 No. 


9. 


Cost of tender form ( inclusive of VAT ): 

Original 840 . 

Duplicate 420. 
Last date and time for sale of tender form 
15 - 11- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
16 - 11 -2013 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 16 - 11- 2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 4 - 11 - 2013 . No other forms of remittance 
will be accepted. 


Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


10 . 


For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the Tenderers and witnesses wherever 
necessary . 


13 . 


- തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അനസ്തേഷ്യാളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
- താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യ 
മു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 195/ 2013 . 


Analyzer should have onboard help system via . 
multimedia tutorials. 


ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് പോർട്ടബിൾ എ . ബി. ജി. 
മെഷീൻ (ഹാൻഡ്ഹെൽഡ് ബ്ലഡ് അനലൈസർ) - 1 എണ്ണം. 


Analyzer should have automated entry and logging 
of consumables. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 840. 
ശരിപകർപ്പ് - 420. 


Analyzer should have a start -up time should be 8 -10 
minutes. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 11- 2013 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 -11 - 2013, 2. 30 മണി. 


Analyzer should have large touch screen facility 
optional for key board operation. 
Analyzer should not use any Gas bottle /tanks/ 
cylinders for calibration . 
Analyzer should have onboard printer. 
Analyzer should have data back - up with read /write 
CD drive and USB ports. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 16 -11-2013, 
3 മണി. 


Analyzer should be able to measure all parameters 
with 60 -75 microl. 


Analyzer should have the cycle time of 100 - 115 sec. 
Analyzer should have integrated barcode reader to 
support sample identification . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 100 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 4 - 11 - 2013- ന് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടു 
ത്താത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സിക്കു ന്ന താ ണ്. കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Analyzer should have correlation correction software . 
The Analyzer should perform samples like whole 
blood , other fluids and hemodiluted sample. 
Analyzer should have optional automatic on -board 
QC for maintenance free operations. 


Specification for Automated Blood Gas 

Analyzer with Electrolytes 


Analyzer should have unlimited user ID and access 
level verification . 
Analyzer should have automatic lock - out of 
parameters that fails QC or option to inactivate 
individual sensors for failed calibration . 
Analyzer should have QC statistics and on - board 
Levy - Jennings plot. 
Analyzer should detect air- in sample . 


The analyzer should be able to measure blood gas 
(pH1, po , pCO ,) electrolytes ( Na ", Kt, CIt ", Cl ), 
metabolite (lactate ) and HCT with 17 calculated 
parameters (HCO3, Base excess, Anion gap etc .) 


TENDER SCHEDULE 


Sampling : By automated probe aspiration . 
The Instrument should be operated with cartridge/ 
cassettes . 


The period for which the rates to be in firm - One 
year. 


The cartridge / cassettes should have multi test 
variable pack sizes from 50 to 600 tests. 


2. 


The cartridge / cassettes should have a 60 days on 
board stability. 


3. 


The rates should be inclusive of all taxes, 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tenders forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


The system should be small and portable and easy 
to carry. 


4. 


Should be operational on power and on battery . 


5. 


Tender are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) nearly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


6 . 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


8 . 


Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


9. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


14 . 


15. 


Specifications of the items are given in the list. 


16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


LIMITED TENDER NOTICE 


No . C3/ 15377/2010 / MCT. 

9th October 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited for the CAMC for Computer Network in Medical College Hospital and 
Super Speciality Block , Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tenders should be superscribed as tender numbers and addressed to the Principal, Medical College 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 192/ 2013 . 

Name of Equipment with Quantity — CAMC for the Hardware of Computer Network in the Medical College, 
Hospital and Super Speciality Block in Medical College, Thiruvananthapuram . — Full Net work . 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax): 

- Original - { 1,365. 

Duplicate - 3 728. 
Last date and time of sale of tender form — 19- 11 -2013, 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender - 20 - 11- 2013, 2 .30 p. m . 
Opening date and time of tender — 20 - 11- 2013, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50) is 
sent by way of Money Order in favour of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. 
Money Order should reach this office on or before 30 - 10 - 2013 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് 
വർക്കിന്റെ സി. എ . എം . സി . ഏറ്റെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 192/ 2013. 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും - തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേയും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 
ബ്ലോക്കിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്കിന്റെ സി. എ . എം. സി. ഏറ്റെടുക്കൽ ഫുൾ നെറ്റ് വർക്ക്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,365. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 728. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 19 - 11 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 20- 11 -2013 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 11 -2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( t 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 30 - 10 - 2013 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. . 


Conditions to be satisfied by the Bidder 
1. The bid shall be valid for a period of six months from the date of opening of the bid . Once quoted , the bidder shall 

not make any subsequent price changes, whether resulting or arising out of any technical/commercial clarifications 
sought regarding the bid , even if any deviation or exclusion may be specfically stated in the bid. Such price changes 

shall render the bid liable for rejection . 
2. The prices quoted should be inclusive of all taxes, duties, transit insurance, freight , transportation , handling and 

other charges if any . 


3. Acceptance of the contract shall be given within one -week from the date of order. In case the bidder fails to accept 

the purchase order within the stipulated time, Medical College , Trivandrum is at liberty to cancel the order and 

Earnest Money will be forfeited . 
4. The bidder should have adequate service infrastructure at Trivandrum or have arrangements to support the system 

round the clock . 
5. The bidder should have experience in installing, integrating & maintaining a network spanning buildings with 

miniuum 250 nodes , with Fiber backbone, layer 3 switching etc . 
6. The bidder should provide satisfactory end user certificate from at least one customer showing satisfactory 

management & maintenance of a similar system with at least 250 nodes (latest available within the past three years ). 
7. The bidder should have experience in installing , integrating, configuring and maintaining and supporting Enterasys 

switches and associated products. 
8. The bidder should have experience in maintaining a similar system with at least 250 nodes in a hospital. 
9. The bidder should provide replacement coverage for print heads and UPS battery. 
10. The successful bidder should maintain sufficient stock of critical spares so that down time is reduced to minimum 

and also arrange for immediate replacement of faulty spares during their contract period . 
11. The successful bidder should keep a minimum stock of 1 No. of healthy 24 ports Enterasys L2 manageable 

switches with 2 fiber uplink ports as spare at the site. 
12. During the contract period , the successful bidder shall ensure round the clock service with an uptime of minimum 

99 % and in any case the down time shall not be more than 24 hours for any particular terminal and not more than 

2 hour for the Servers and network at a time. 
13. During the tenure of the contract, the successful bidder shall furnish quarterly report of the repair/replacement of 

spares made by them . 
14. The period of contract shall be for a period of 1 year from the date of awarding the contract. 
15 . The maximum permissible down time shall be 1 hour for the server and switches and 24 hours for the computers and 

peripherals connected to the network . 
16 . Penalty at the rate of 2 % of the contract amount will be levied for every hour of down time for the server and 

switches above the permissible maximum of one hour and for every 24 hour above the permissible maximum 24 hours 
for computers. 

LIST OF MATERIALS 


an 


Sl. 


Qty. 
(4) 


Make 
(5) 


Model 

(6) 


(1) 


Description 

Unit 
No . 

(3) 
Networking Materials At MCH 
A ACTIVE COMPONENTS 
1 Layer 3 Managed Core switch 

Nos. 
2 Layer 2 Managed Edge switches 
4 Lan Extender Access SDSL (DSLAM ) 
5 Lan Extender SDSL CPE 
6 8 Port Switch 10 / 100 base Tx. unmanaged 
7 External Modem 56 Kbps Fax /Data/Voice 


1658x -09 


Enterasys 
Enterasys 


V2H124 -24 


Zyxel 


Zyxel 


Dlink 


Dlink 


B 


PCs and Peripherals 


Nos. 


79 


Infinity Pro 


1 
2 


Desktop PC 
Desktop PC for NMS 


HCL 
HCL 


(3) 


(4) 


(5) 


o 


Nos. 


HP 


ML 350 G3 
LX 300 + 


Epson 


LQ 1150 + / TX40 


3 Desktop Server 
4 80 Col. Dot Matrix Printer 
5 136 Col. Dot Matrix Printer/ Token Printer 
6 UPS 500 VA 
7 UPS 2 KVA Line Interactive 
8 UPS3 KVA Online 
9 Token Display 
10 Cable Modem and Asianet Connectivity 


Epson /Wipro 
IGA TECH 
IGA TECH 
IGA TECH 


Webstar 


C 


Electrical Equipments 
1 3 Ton ductable AC 


Blue Star 


List OF MATERIALS 


Description 


Unit 


Otv . 


Qty. 


Make 


Model 


No . 


Nos. 


Hp ProCurve 2510 G -24 


HP 
HP 


Hp ProCurve 


A Networking Materials At SSB 

1 Layer 2 Semi-Manageble Edge switch 

2 Layer 2 Unmanageble Edge switches 
B PCsand Peripherals 

1 Desktop PC 
2 80 COL DotMatrix Printer 
3 UPS 


Zenith 
Epson 
Hykon 


Intel Pentium Dual Core 
LX 300 + 11 


35 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm - one year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes, otherwise the tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in * 100 Kerala - non -judicial 

stamp paper together with required sum of Earnest Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percetage ) of the total cost of the articles quoted for , can be remitted by 

way of Crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Government Medical College, Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without superscription as specified are lible to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any circumstances. 


12 . For Medicines , Surgicals and Materials , Samples should be submitted along with the tender. Tenders without samples 

will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification conforms to the requirement in 

the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or their authorized representatives who may present 

at that time. 
18 . More details can be had from this office on working hours. 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 139/ 2013. 


RETENDER NOTICES 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ ? 1,575. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 840. 
ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11- 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13- 11- 2013, 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 11 - 2013, 3 മണി. 


- (1) 
No. C8- 8035/2013/ MCT. 

15th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of Nitric Oxide 
Inhalation Delivery System ( 1 No .) required for the 
Professor and Head , Paediatrics Department, SAT 
Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College, Thiruvananthapuram, 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 .30 p . m . - 

Tender No. --139/2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ) : 

Original - { 1,575 . 

Duplicate - 7 840. 
| Last date and time for sale of tender form - 12 -11- 2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 11-2013 , 2 .30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
13 - 11 - 2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 1 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
പീഡിയാട്രിക്സ്, എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇൻഹലേഷൻ 

ഡെലിവറി സിസ്റ്റം (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫാറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 

50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4 - 11 - 2013 , 3 - നു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു 
- ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIFICATIONS 


-- 1 . Inhaled Nitric oxide delivery system 


Delivers low concentration NO Therapy with typical 
concentrations being in the range of 2 - 80 ppm . Usable 
with any constant flow ventilator esp SLE 5000 and Drager 
Babylog Ventilator. 


The equipment should have following features : 
* User settable alarms for high and low 

concentrations 
Monitor for NO and NO2 
Automatic reduced flow on high alarm 
Internal battery backup 1 hrs. 
Extra long life cells 
Internal printer 

Simple calibration 
* Available with bespoke heavy duty trolley 

Includes disposables - adapters , tubings, 
connectors, cartridges . 


7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


NO Sensor range : 0 -200 ppm resolution : 


1. 0. lppm for NO < 100 ppm 


9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


2. 1. 1ppm for NO > 100 ppm 


NO2 Sensor range: 0 -50 ppm resolution 0 .1 ppm . 
It should provided NO scavenging filters assembly to 
connect the existing ventilator. 
Nitric Oxide delivery patient circuit suitable for use with 
the SLE 4000 or SLE 5000 standard circut BC5188 /400 . 
The Unit should provided five numbers suitable capacity 
nitric oxide cylinders. 
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T . 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 


14 . 


It should work at 220 to 230 Vac 50 Hz. 


The equipment should have national/international 
standards for safety and quality . 


Warranty — 2 years . 


Required Number — 1 . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the Department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
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No. C8/18893 /2013 /MCT. 

15th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of 4 Numbers of 
Hand Held Portable Vein Transilluminator required for the 
Professor and Head , Paediatrics Department, SAT 
Hospital , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed Tender Number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3.30 p . m . 


Tender No . - 149/ 2013 . 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 

Original ? 630. 

Duplicate - X 315. 
Last date and time for sale of tender form — 12 - 11 -2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13-11-2013 , 2.30 p . m. 

Date and time of opening of tender 
13- 11-2013, 3 p. m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 4 -11 -2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹാൻഡ് 
ഹൽ ഡ് പോർട്ട ബിൾ വെയിൻ ടാൻ സി ലൂ മിനേറ്റർ 
( 4 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 149/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 


SPECIFICATIONS 
14 . Hand Held Portable Led Vein Transilluminator 

• It should have a rechargeable battery . 

• 24 LEDs in two colors — Two LED colors are used 
for optimized vein imaging . Orange LEDs ( 12 ) for 
superficial veins and Red ( 12 ) for deep veins and dark 
pigmented skin . 

• Disposable plastic Covers protect the device from 
contamination . The device should come with a charger 
and 100 disposable plastic covers. 

• Light shield and peadiatric adapter kit . 
Warranty 2 years. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year . 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the Department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessery) neatly typed. 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits One Percentage of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders unsealed , unsigned or submitted or 
submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
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ഒറിജിനൽ ? 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315 . 
ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 12 - 11- 2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫാറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 11 -2013 , 2.30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 11 - 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫാറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4 -11- 2013 - ന് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ 
മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ 
പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 162 / 2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില: 
അസ്സൽ Y 1,050. 
ശരിപകർപ്പ് ? 525. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11 - 2013, 3 മണി. 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 18 - 11- 2013 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 11 - 2013, 3 മണി. 


( 3 ) 


No . C8/ 17371/2013/ MCT. 

15th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Per forma are invited for the purchase of Endoscope 
ReprocessingMachine ( 1 No.) required for the Professor & 
Head , Medical Gastroenterology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be subscribed retender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. - 162/2013. 
Cost of tender form (Inclusive of VAT ) : 

Original 1,050 . 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
? 50 അധികം ചേർത്ത് ( തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4- 11- 2013, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽമാർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

Specifications of Endoscope Reprocessor 
I, It should have capacity for 8 - 9 liters of 

disinfectant. 


II. It should be fully immersible . 
III. It should have digital display for cycle selection . 
IV. It should have automatic functions selection for 

disinfectant and water cycle . 
V. It should have soft touch keypad and selection as 

computer. 


- Duplicate - ? 525 . 
Last date and time for sale of tender form 
17-11- 2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18- 11 - 2013, 2.30 p . im . 

Date and time of opening of tender 
18- 11 - 2013, 3 p. m. 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 - 2013 
No other form of remittance will be accepted . 
- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗാസ് ട്രോ എന്റെ റോള ജി എം . സി .എച്ച്. ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ എൻ ഡോസ് കോപ്പ് റീ 

പാസസ്സിംഗ് മെഷീൻ (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


VI. It should be having printer for data storage of 

scope cleaning procedure with cycle duration . 
VII. It should have time selection from 1- 99 minutes for 

disinfectant cycle and water cycle . 
VIII. It should have air flushing cycle which works after 

every disinfectant and water cycle . 


IX . It should have vertical level sensor. 
X . It should be compact size . 
XI. It should have direct water inlet and inbuilt 

disinfectant tank . 


XII. It should be compatible for Pentax and Olympus 

endoscopes . 


TENDER SCHEDULE 


No. C8/ 17369/2013/MCT. 


15th October 2013 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
Per forma are invited for the purchase of Hydrogen 
Breath Analyser (1 No .) required for the Professor & 
Head , Medical Gastroenterology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be suscribed retender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Medical 


95011. 


Tender No. — 163 /2013 . 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT): 

Original 630 . 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness whereever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


Duplicate 315. 
Last date and time for sale of tender form 
17 - 11 - 2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 -11-2013, 2.30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
18 - 11 -2013 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 -2013 
No other form of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിക്കൽ 
ഗാസ് ടോ എന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രജൻ ബീത്ത് അനലൈസർ (1 എണ്ണം) 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Børelym mmid163 /2013 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


como 


630. 


Coordon 


315 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MODU0 — 17- 11- 2013 , 3 oom . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
WOO010 — 18 - 11 - 2013 , 2.30 pm . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 11- 2013, 3 am . 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
* 50 Bowldo GUDOM ( 0 1508 jɔba ) omgoodwool 
Lohmomlopub, on W10908 Gaɔcză ,M UMM100 - 11 290 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4 - 11 -2013 , 3 zomlos ambol 300mlos esllloomo. 
തപാൽമാർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

Specification of Hydrogen Breath Test H + 


7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


The system should measures hydrogen in a single 
sample of alveolar air . 


The system should be capable of measuring breath 
trace -gas studies. The system should be able to 
detect and correct for contamination of the sample 
with room air or dead space air during the 
collection procedure . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 


• The system should have following features 


• “ one -touch” push -button calibration 


zero controls . 


• facilities for flow check and sample correction 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications conform 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


solid - state sensors . 


• results should be displayed in less than 50 
seconds. 

TENDER SCHEDULE 


(5 ) 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


No . C8 /17378/2013/MCT. 

15th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of CPR /Defibrillator 
Manikin ( 1 No .) required for the Professor & Head , 
Medical Anaesthesiology Department, Government 
Medical College Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be subscribed tender number and addressed 
to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . — 167/2013. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original 420 . 
Duplicate — 210 . 


Last date and time for sale of tender form 
17- 11- 2013, 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
18-11- 2013, 2 .30 p . im . 


Date and time of opening of tender 
18 -11- 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
(? 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 -11- 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
അ ന ് തേഷ്യാളജി എം . സി . എച്ച്. ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സി. പി. ആർ. ഡിഫിബിറ്റേറ്റർ 
മണിക്കിൻ (1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യ 
മുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 167/ 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 


Specification of CPR /Defibrillation 

Training Manikin 
1. The Manikin should function with manual 

semiautomatic , and automatic defibrillators . 
2. Should have complete CPR capabilities. 
3. The arrhythmia / pacing simulator recreates more 
| than 15 adult heart rhythms and more than 15 

pediatric rhythms. 
4 . Should have complete load box , arrhythmia 

simulator box — CPR Adam Manikin with 

defibrillation skin . 
5. Should have disposable lung, airway systems, 

mouth and nosepieces, appropriate adaptors and a 
soft carry case. 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
- 2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned. 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessery ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal , Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


അസ്സൽ ? 420. 


ശരിപകർപ്പ് ? 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 17 - 11-2013 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 11- 2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 11- 2013, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
? 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4- 11- 2013 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽമാർഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


12 . For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 141/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ Y 1,785. 

ശരിപകർപ്പ് ? 945. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 11- 2013 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11- 2013 , 2. 30 മണി. 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 11 - 2013 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (t 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോകമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർ ഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 4- 11- 2013 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders and witness wherever 

necessary. 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specification of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives 

who may present at the time. 
| 18. More details can be had from this office on 
working time. 

( 6) 
No. C8/18881/2013/ MCT. 

19th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of Radiant Warmer 
cum Incubator ( 1 No.) required for the Professor & 
Head , Paediatrics Department , S A T Hospital , 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed tender 
number and addressed to the Principal, Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours 
till 3.30 p . m . 

Tender No. - 141/2013 . 
Cost of tender Form ( Inclusive of VAT) : 

Original 1,785. 

Duplicate 7 945 , 
Last date and time for sale of tender form 
12 -11- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -11- 2013, 2.30 p. m . 

Date and time of opening of tender 
13 - 11 - 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിയിലെ 
പീഡിയാട്രിക് വകുപ്പുലേക്കാവശ്യമായ റേഡിയന്റ് 
വാമർ- കം - ഇങ്കുബേറ്റർ 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവെച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Radiant Warmer cum Incubator 
It should have conversion between double walled 
incubator and open bed radiant warmer. 

Microprocessor-based control system : Self test 
functions are performed at power- up and during 
normal operation . 
Open Bed Performance - Radiant Heater Mode: 
Radiant Heater : minimum . 430 watts. 
Closed Bed Performance - Incubator Mode: 
Temperature variability and distribution . 
Patient measurement accuracy : + 0 . 3°C between 30° 
and 42°C 
Baby (servo) temperature control: 35 - 37 .5°C in 0 . 1° 
increments (Regulates baby temperature in both 
open and closed bed modes). 
Manual Radiant Power Control: 0 - 100 % in 5 % 
increments. 
Air temperature control: 20- 39°C in 0.1° increments. 
Servo humidity control range : 30 -95 % relative 

humidity in 5 % increments. 
- Alarm sound level: adjustable audible levels. 

In -bed scale with weight trending (Accuracy : 
+ /-10g Range: 300gm to 8kg). 
Servo Oxygen Control Performance • Control 
Range: up to 65 % • Display Range: 0 to 99 % . 


• Mattress tilt angle minimum : 12º. 


• Micro filter: 0.54 -99 .8 % efficiency . 
• Tubing access ports : 8 minimum . 


14 . 


Unit should function with 220 - 230V ac 
The equipment should have national/ international 
standard certificate for safety and quality. 
Warranty – 2 years. 
Number required — 2 . 
Approximate cost 11 Lakh for each . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenders and witness wherever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specification of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm - 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


3 . Advance payment conditions will not be 

considered . 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed * 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


No. C8/ 18892 /2013 /MCT. 

19th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of Transport 
Incubator ( 1 No. ) required for the Professor & 
Head , Paediatrics Department, SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed tender 
number and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 
Details can be had from this office on working hours 
till 3 . 30 p . m . 

Tender No. — 148 /2013 . 
Cost of tender Form ( Inclusive of VAT): 

Original 420. 

Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form 
12 - 11 -2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 -11 -2013 , 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
13 -11- 2013, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 4 - 11 - 2013 . 
No other form of remittance will be accepted . 

- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രിയിലെ 
പീഡിയാട്രിക് വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ ടാൻ സ് പോർട്ട് 
ഇങ്കുബേറ്റർ - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച് 
Bônejo NuJDCÔ Duml092m ). BørelomuJAV Borelom 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
na W10908 CAIG38 , 00JUM MO1100 - 695 011 200 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 148 / 2013. 


General Specifications 
02 concentration range 21 % to 58 % minimum 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ -7 420. 
ശരിപകർപ്പ് ? 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 12 - 11-2013 , 3 മണി. 


Humidity capaity 50 % to 70 % 
Noise level < 60 dBA 
Temperature set range 22.0°C -38°C (71°F - 100°F) 
Temperature rise time 30 minutes 
Temperature variability < 1.0°C 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 11- 2013 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
13 - 11 - 2013, 3 മണി. 


Correlation of display temperature to set point at 
temperature equilibrium X 2. 0°C in 10 - 20°C ambient 
< 1 .5°C in 20 - 30°C ambient 


Humidity pad Holds 400ml. ( 14 oz ) sterile distilled 
water with no significant spillage for up to 45º tilt in 
either direction 


Air filter Removes > 99 % of airborne particles greater 
than 0. 5 micron diameter 


- ഫോറങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക (8 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്ര 
പ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 11 - 2013 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Relative humidity 50 to 70 % for 10 - 12 hours using 
humidity pad 
Check calibration key 36.0° + 0.1°C 
Controller Displays 
On/ standby Illuminates when “ On ” 


Battery condition status 4 LED indication of battery 
charge condition 25 - 100 % 


Power mode Illuminates AC, DC , or external DC 


Heater power 4 LED indication of heater power ; 
25-100 % 


Baby temperature °C Displays infant air temperature 


Air temperature °C Displays incubator air temperature 
Set temperature Illuminates when it changes 
Alarm indicators High temp, Power fail, Sensor fault, 
Heater temp, Air flow , Low DC 


Transport Incubator 
Distance from vertical hood to mattress Low Hood 
8 . 25 in (21cm ) High Hood 9 .84 in ( 25cm ). It should 
have the following features : 
• Double wall 

Skin temperature probe 

02 inlet 
• Examination lamp 

access doors 

disposable infact restraint straps 
• 1 Iris port 
• 6 tubing ports 

Locking power control receptacles 
DC cable 
2D or 2E size tank mounts . The tank mount 
permits mounting gas cylinders with a diameter 
of up to 4.5 in (11.6cm ) and up to 34 in (85cm ) 
in length 

Humidity Pad (2) 
• Accessory shelf, IV pole and Flow meter 


Incubator 1 battery standard 
Battery rating Incubator maintains a differential of 
25 °C (77°F ) between ambient and set point for 90 
minutes per battery at full heater power 
Safety Alarms 


High temperature actuates if incubator air temp. 
> 39 + 0 . 5°C 


Sensor ( temperature) actuates if senor fails 
Heater temperature Actuates if heater temp 77°C 
(170°F ) 
Power fail Actuates if AC fails and no DC power 
present, and activates if unit 


(8 ) 


No . C8 /18898/2013/MCT. 

19th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed proforma 
are invited for the purchase of Cystoscope 9 .5 F - 1 No. 
required for the Professor and Head , Paediatric Surgery 
Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . 


Tender should be superscribed with tender number 
and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details 
can be had from this office on working hours till 
3.30 p . m . 

Tender No. — 150 /2013 . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witnesses wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specifications of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications conform 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or their authorized representativets 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


Cost of tender form (inclusive of VAT ): 

Original 525 . 

Duplicate — * 315 . 
Last date and time of sale of tender form 
12 - 11- 2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13- 11-2013, 2. 30 p . m . 

Opening date and time of tender - 13 -11 -2013, 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 4 - 11- 2013 . No other forms of remittance will 
be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബ 
ന്ധിച്ച് എസ്. എ . റ്റി. ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി 
| Please 600 ICOJ200 mm s go56 . 0 9. 5 F 1 0006 Bo 

വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
- നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
CAIG38 , MOJUMM1100 -695 011 9m veomu 00108 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Bôrejom mmio150 / 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croquod 525. 

coolgado - 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOON1012 - 11 - 2013 , 3 am . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
No001013 - 11- 2013, 2. 30 am . 

BØPETONŮ moonm 09001030 MOB1013 - 11 -2013 , 
3 2 . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
020 * 50 Bowl A bool BO O O COOm mom . Bôreion 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
CORDInlod 4 - 11-2013 - M ) 22 Dişlololoomo. 00m1312 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders. 


PAEDIATRIC OPERATING CYSTOSCOPE 


9 .5 Fr. (Dia ) 


Autoclavable 


Fibre optic light transmission 


0 degree telescope 


Angled at viewing end 


Tenders unsealed , unsigned or submitted or 
submitted without superscription as specified are 

lible to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Instrument channel to allow 3 .5 /4 Fr. Instruments 


Separate irrigation channel with 2 irrigation connectors 
2 luer lock connectors 
Autoclavable 


12. For Medicines, Surgicals and materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for selection. 


Length 13 cm or more 
Accessories 
Grasping forceps — double action jaw , 3 Fr. — 1 each 
Biopsy forceps double action jaw , 3 Fr. — 1 each 
Ball electrode 3 Fr. — 5 Numbers — 5 each . 


13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witnesses wherever 
necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 


15 . Specification of the items is given in the list . 


There should be at least 3 years of comprehensive 
warranty CAMC Rate for 5 years after warranty should be 
quoted . Demonstration should be arranged if required . 
Catalogue having technical specifications should be 
attached with the tender. 


Negotiation will be made only with the firm offering 
lowest price whose specification confirms to the 
requirments in the tender notification . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 


17 . Tender will be opened in the presence of each of the 

tenderers or their authorized representatives who 
may present at the time. 


18 . More details can be had from this office on working 


time. 


2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise 

the tender will be rejected without any notice and 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICES 


No . C8/18891/ 2013 / MCT. 

15th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of Portable 
X - Ray Unit (1 No.) required for the Professor and Head, 
Paediatric Department, SAT Hospital, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Government 
Medical College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details 
can be had from this office on working hours 
till 3. 30 p . m . 

Tender No. - 147/2013 . 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original - 630 . 
| Duplicate - 3 315 . 
Last date and time of sale of tender form 
12- 11 -2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
13 - 11- 2013, 2 .30 p . m . 

| Opening date and time of tender - 13 - 11 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 4 -11- 2013 . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോർട്ടബിൾ 
എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 147/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ -7 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 315 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11- 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
13 - 11- 2013, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 11 - 2013, 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പവ്യ ത്തി 
ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3 .30 വരെ ലഭ്യ മാ ണ് . 
തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് 
( ത പാൽ ചാർജ്ജ്) മണി യോർ ഡ റാ യി ( പിൻ സിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-11 എന്ന 


വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4 - 11 - 2013, 3 മണിക്കുമുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം 
മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്ര ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും 
ദർഘാസ് നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

Specifications 
11 . Potable X -ray Unit 
Carry -away box type unit 
Built in over voltage protection 
Built in tape for FFD measurement 
Electronic timer 
Full proof radiation protection 
Output-20mA — 50mA at 70 KV 
Tube Voltage: 45 — 70 KVp. 
The tube current and voltage can be varying in a single 
step 
Timer _ 0. 02 to 6 seconds 
It should work at 220 -230 Vac 50Hz. 
It should provide a Lead Apron and cassette of different 
size . 
It should have Movements - Fully counter balanced 
- vertical, in and out, angular travel and tube and down . 
It should be light weight and easy to transport . 
It should have indicators for Line ON , X - ray ON & 
Overload . 
Warranty — 2 years. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

-- one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , otherwise 

the tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for , can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


| Tender No. - 165/ 2013. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT ): 

Original 7 420 . 

Duplicate - 3 210 . 

Last date and time of sale of tender form 
- 17-11- 2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
18 -11 -2013, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 18 - 11 -2013 , 
- 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge (R 50) 
is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 
4 - 11 -2013 . No other forms of remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
അനസ്തേഷ്യാളജി എം . സി. എച്ച്. ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലാരി ജോ സ് കോപ്പ് 
(10 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 165/ 2013. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 11- 2013 , 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 11 - 2013, 2.30 മണി. 


12. For Medicine , Surgicals and materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15. Specification of the items is given in the list . 
16. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 

requirements in the tender notice. 
17 . Tender will be opened in the presence of the such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on working 

hours . 


of 


( 02 


No. C8/17375/2013/ MCT. 

15th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed performa 
are invited for the purchase of Fibre Optic Laryngoscope 
( 10 Nos.) required for the Professor and Head , 
Anaesthesiology Department, Government Medical College 
Hospital , Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as tender number 
and addressed to the Principal, Government 

Medical College, Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details 
can be had from this office on working hours 
till 3 .30 p . m . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 11 - 2013, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
( പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും (പവ്യ ത്തി 
ദി വ സ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3 .30 വരെ ലഭ്യ മാ ണ് . 
തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യോ ടൊപ്പം ? 50 അധികം ചേർത്ത് 
( ത പാൽചാർജ്ജ്) മണി യോർ ഡ റായി പിൻ സി പ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 11 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
4 - 11- 2013 , 3 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ 
ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന വർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക മെന്റു ക ളോ അ യ യ് ക്കു വാ ൻ ആവ ശ്യ പ്പെ ട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്ത മാ യി രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


Specifications of Fiber optic Laryngoscope 
Handle 


Should have LED for bright, white light with 
10000 hours of life . 
Plug in charging Handle -types C for Charging 
Li lon Battery. 
C - type Lithium Ion rechargeable battery 
with more than 1000 Charge cycles. 
Lamp integrated into the handle with metal 
contacts . 
Sturdy handles, comfortable handlings 
made up of Chromium plated metal 
Simple change of batteries at the base 
of the handle should satisfy ISO 7376 
standards . 
Closed battery Cover to prevent penetration 
of liquids . 
Simple Conversion to charging handle . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are lible to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicine, Surgicals and materials , samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 

without samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specification of the items is given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification confirms to the 
requirments in the tender notice . 
Tender will be opened in the presence of the such of 
the tenderers or his authorized representative who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on working 

hours . 


Blades 


Integrated Autoclavable Fibre Optic Blades 
Integrated F . O light conductor, easy to clean 
Stainless steel blades with 
refined surface . Excellentvisibility of 
vocal cords and epiglottis 
Long service life , autoclavable 
Macintosh Blades size 3 & size 4 . 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
For Principal. 


LIMITED TENDER NOTICE 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm 

one year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes , otherwise 

the tender will be rejected without any notice and for 

free delivery at the department concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost of 

it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (Wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6. Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in * 100 Kerala -non -judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits ( one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of Crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with their 
tenders . 


No. HDS/2384 /2013/DCT. 

15th October 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Spare Parts and for the 
repair of Dental Chairs ( 24 Nos .) & Dental Stools 
(26 Nos.) in the Department of Conservative Dentistry of 
this college for the year 2013 -14 as detailed below . The 
envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No . 01 /2013 - 14 HDS for the repair 
of Dental Chair etc ” and should be addressed to 
“ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011” . 

Last date of receipt of tenders will be on 2 -12 -2013 
2 . 30 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3. 30 p . m . on 2 - 12 - 2013 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives , who may be present at that time. 

Tender No. — 1/2013 - 14 /HDS. 
Cost of tender form : 

Original 700 . 
Duplicate — 350 . 


DESCRIPTION OF REPAIR 
Dental Chair - Retraction Valve, Pressure Regulator, 
Spray Valve , Transformer (0 , 9 , 12 ), Booster bottle clamp 
holder, Air Switch , PU Tube , Air Rotor Tube , Three way 
Tube, Air Rotor coupling , Three way syring, Bulb , Air 
Rotor foot switch , T joint, Nylon threaded tube, Air rotor 
| holder, Trolley painting, Trolley, Toggle switch ( Light), 

Sleeve for drainage, water tube, Drainage tube , Hydraulic 
Pump, cleaning Surface . 
- Dental Stools - Stool repair, Wheel. 

SCHEDULE 
1. To whom tenders are to be sent - Principal, 

Government Dental College , Thiruvananthapuram - 11, 
Pin - 695 011 


Intending tenderers may on application 
to the Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram - 11, obtain requisite tender forms on 
which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance 
shown above, which is the price fixed for a form and 
which is not refundable , at any circumstances. The tender 
forms are not transferrable. Sale of tender forms will be 
closed at 3 p . m . on 30 - 11 -2013 . Cheques, Postage Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of forms, nor 
will the forms be sent by VPP. Duplicate tender forms, if 
required , will be issued by a cash remittance shown 
above, per copy, tender forms will be sent, if required, by 
post on payment of an additional amount of * 50 as 
postage charge in the form of money order. Last date of 
receipt of money order is 20 - 11- 2013 at 3 p . m . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2013 - 14 വർഷം കൺസർവേറ്റീവ് ഡെന്റിസി വകുപ്പിലെ 
ദന്തൽ ചെയർ, ദന്തൽ സൂൾ, എന്നിവയ് ക്ക് സ് പയർ 
പാർട്ടുകൾ നൽകി കേടുപാട് തീർക്കു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള നിയന്ത്രിത ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 
കവറിൽ “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 01/ 2013 - 14 എച്ച്. ഡി . എസ്സ്. ദന്തൽ 
ചെയർ മുത ലാ യ വ കേടു പാട് തീർക്കുന്നതിന് എന്ന് 

രേഖപ്പെടു ത്തേണ്ടതും “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ദന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം, പിൻ - 695 011 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
2 - 12 - 2013 , 2 . 30 മണിക്കാണ്. താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 2 - 12 - 2013 - ൽ 
3.30 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകി യ വരുടെയോ അവരുടെ 
അംഗീ ക്യത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ --01/ 2013 - 14 / എച്ച്. ഡി. എസ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ X 700. 

പകർപ്പ് ? 350. 
ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 30 - 11- 2013 - ന് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കു ന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 

ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ? 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിഓർഡർ മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡർ 
ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 20 - 11 - 2013 , 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


2 . The date up to which the rates are to be in firm : 

One year from the date of submission of Tender. 
3. The rate should be inclusive of S . T . and other 

taxes, duties , levies, insurance, freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Dept./Section /Office. 
4. Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible . 
5. All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in 100 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following .) 


“ PRINCIPAL GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 


6 . Advance payment conditions will not be considered . 
7 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances . 
8 . Sample should be produced as and when requested . 
9 . For each item the upper limit of No. of offers/ rate is 

restricted to 2 (two ) and the 2nd offer/rate for an 
item must be substantiated with sufficient EMD , 
Tenders quoting more than 2 offers/ rate for an item 

will not be considered for selection . 
10 . Soft Copy of Tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 

original Tender in the following format. 
- 11 . Brand name/ make of item should be clearly 

mentioned. 
12. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
13 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ? 50 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Government College of Nursing , Medical College P . 0 ., 
Thiruvananthapuram -695 011. Money Order should reach 
this office on or before. No other forms of remittance will 
be accepted . 


14 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
Distributor /Supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conform to the 
requirements in the tender notification and tender 
schedule . 
If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
18 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
19 . The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency . 
20 . The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
21. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
22. If the date scheduled for opening of tender is 

declared as a holiday, tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
23. Tenders should bear the signature/ seal and full 

postal address, Fax No., Telephone No. and Mobile 

Phone No . of the tenderer wherever necessary. 
24. Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 
authorisation letter. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ 
നഴ്സിംഗ് പഠന സംബന്ധമായി പരീക്ഷണശാല യിലേക്ക് 
മാതൃകാ ആൾരൂപം- 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം 
ഉള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 01/2013- 2014/ ഗവ. ന . കോ . എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേ 
ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 12 -11 - 2013- ന് 
ഉച്ചയ് ക്ക് 2 . 30 മണിക്ക് ഈ കാ ര്യാ ല യ ത്തിൽ 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ -- 01/2013. 
അടങ്കൽ തുക ? 6.25 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ -7 1,365. 

പകർപ്പ് ? 683. 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 18 -11 - 2013 . 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - 19- 11- 2013. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 19 - 11 -2013, 
3 മണി. 


Govt. Dental College, 
Thiruvananthapuram . 


- ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. A5 -1675 /13 / GCN . - 

9th October 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for supply of 
the Manikin - 1 No. required Lab for the Various 
Department of Government College of Nursing , 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed , 
tender numbered and addressed to the Principal, 
Government College of Nursing , Medical College P. O ., 
Thiruvananthapuram -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

SCHEDULE 
Tender No . - 01/ 2013. 
Approximate cost _ 1 6.25 lakh . 
Cost of tender form (inclusive Sales Tax): 

Original 1,365. 

Duplicate X 683, 
Last date of sale of tender form — 18 -11-2013. 
Last date of receipt of tender forms — 19- 11-2013 . 
Opening date and time — 19 -11 -2013 , 3 p. m . 


- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ടവർ ആയത് 
അയ ക്കേ ണ്ട തി നുള്ള തുക ? 50 അ ധി ക മായി ഇ 
കാര്യാ ല യ ത്തിലേക്ക് അയച്ചു തരേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
പത ത്തിന്റെ വില ഈ കാ ര്യാ ല യ ത്തിൽ നേരിട്ടും 
മണിയോഡർ മുഖാന്തിരവും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ രീതി 
യിലല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പത്രത്തിനൊപ്പം മുദ്രപത്രം, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ 
ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന തും , ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങ ൾ തപാലിൽ 
വേണ്ട വ രുടെ മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾ 
മുഖേന (പസ്തത പത ങ്ങൾ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ 8 - 11 - 2013 - ന് മുൻപ് 
ലഭ്യമായിരിക്കണം. ആയതിനുശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന മണിയോഡർ 
അപേക്ഷ കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പത്ര ങ്ങൾ 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും പത്രത്തിനായി ഒടുക്കുന്ന തുക 
മടക്കി നൽകുന്ന തു മാ യി രിക്കില്ല . നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ സമയപരിധിക്കുശേഷമാണ് ലഭിക്കുന്ന 

തെ ങ്കിൽ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സി നെ ക്കു റിച്ചുള്ള 
വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 


SPECIFICATION OF MANIKIN 
Life / from Adult Crisis Auscultation manikin with 
facilities to here heart and lung sound , IV therapy, Pacing 
Airway management, arrhythmia , recognition , blood 
pleasure monitoring , CPR , ECG & Defibrilation . 


Govt. College of Nursing, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക വ റിനു മുക ളിൽ 
നമ്പർ സി1/ 8305 / 2013 / MCHG എന്ന്വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില 7 1,500 + 5 % നികുതി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11- 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ട ർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 11 - 2013, 3. 30 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 - 11 - 2013 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 31- 3 - 2014. 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, ഗാന്ധിനഗർ, 
കോട്ടയം. 

കരാർ എപ്പോൾ വേണ മെ ങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് 
കാര ണമൊന്നും കാണിക്കാതെതന്നെ റദു ചെ യ്യു ന്ന തിന് 
സൂപ്രണ്ടിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


കേരള സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്ക് ബാധകമായ പൊതു 
നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Govt. Medical College Hospital , 
Kottayam. 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 


No. C1/ 8305/2013/ MCHG. 19th September 2013 . 

Sealed tenders in this prescribed forms are invited 
for the supply of the following items for the Government 
Medical College Hospital, Kottayam . 
1. (a) K3 EDTA Blood collection Tube (Double Cap , 

Non - Vaccum ) ( 2 ml) - 2 .4 lakh . 
(b ) K2 EDTA spray dried evacuated tube for 

hematology estimation with accessories 

( Specifications attached) - 1 .2 lakh. 
2 . Plain Bottle (Serum collection tube ) (4ml) (Non 

Vaccum , Double Cap 75 / 12 mm ) — 5 lakh . 
3. RBS Bottle (Glucose collection tube) (Non - Vaccum 

2ml double cap 75 / 12 mm ) _ 3 lakh . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as C1/ 8305/ 2013 / MCHG . 

EMD - 1 %. 
Price of tender form X 1 ,500 + 5 % Tax . 

Date and time of close of sale of tender form 
12- 11 - 2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form 
12 - 11 - 2013 , 3 .30 p . m . 

| Date and time for opening of tender - 13 -11 - 2013, 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 
31 -3 - 2014. 

Address of Officer from whom tender form are to be 
obtained and whom tender are to be sent 
Superintendent, Government Medical College Hospital, 
Gandhinagar, Kottayam . 

The Superintendent, with his absolute authority , can 
cancel the tender at any time during the process without 
prior intimation . 

All common rules related to Kerala Government 
tenders notice will be applicable to this also . 

കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
ആവശ്യത്തിലേക്കായി താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു . 
കൊള്ളുന്നു . 
1. ( എ ) ഇ . ഡി. റ്റി . എ . ബോട്ടിൽ - 2.4 ലക്ഷം. 

[Double Cap , Non - Vaccum (2 ml) ] 
( ബി) ഇ . ഡി . റ്റി . എ . പേ ഡഡ് ഇവാക്വറ്റഡ്ട്യൂബ് 

ഫോർ ഹീമറ്റോളജി എസ്റ്റിമേഷൻ വിത്ത് ആക്സസറീസ് 
( സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അറ്റാച്ച്ഡ്) - 1.2 ലക്ഷം. 
പ്ളേയൻ ബോട്ടിൽ ( 4 ml) 
[Non Vaccum (Serum Collection Tubes), Double Cap 

75/12 mm) - 5 ലക്ഷം. 
3. RBS omoglo (2 ml) [Non Vaccum (Glucose 

Collection Tube), Double Cap 75 /12 mm] - 3 ലക്ഷം. 


No. C1- 5636/2013/ MCTCR . 

9th October 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College, Thrissur as per the schedule noted 
against each tender. 


SCHEDULE 


- St. 


| Tender No . and 
Name of equipment 


Name of 
Department 


No. 


| 1 49 /2013 -14/ MCTCR - Stone punch 

-- with 0° telescope (1 No .) Urology 
2 50/ 2013-14/MCTCR — Slit Lamp (1 No.) Opthalmology 
3 51/2013-14/ MCTCR TSH (Elisa) Biochemistry 
4 52 /2013-14/ MCTCR _ FT3 ( Elisa ) Biochemistry 
5 53 /2013- 14/ MCTCR - FT4 ( Elisa ) Biochemistry 
6 54/2013 -14/ MCTCR Reagents Pathology 


Cost of tender form : 

- Original 3 525 for Sl. No . 1 ; 3 420 for 
Sl. No. 2, 3 1 , 050 for Sl. Nos. 3 , 4 , 5 ; 3 840 for 
- Sl. No. 6 . 

- Duplicate - 263 for Sl. No . 1 ; 3 210 for 
Sl. No . 2 ; 3 525 for Sl. Nos. 3 , 4 , 5 ; 7 420 for 
Sl. No . 6. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - കമ നമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 
5 - നും 6 - നും 13 -11-2013, 4 മണി ; ക്രമനമ്പർ 4- ന് 17 -10- 2013, 
4 മണി. 


- ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 5 - നും 6 - നും 
15 - 11 - 2013, 1 മണി ; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 18 - 10 - 2013 , 1 മണി. 


Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
4- 11 -2013 , 4 p . m . for Sl . Nos . 1 to 3 and 5 , 6 ; 
10 -10 - 2013 , 4 p . m . for Sl. No. 4. 

Closing date and time of tender sale by cash 
13 - 11 - 2013, 4 p . m . for Sl . Nos. 1 to 3 and 5 , 6 ; 
17 -10- 2013 , 4 p . m . for Sl. No . 4 . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
15 -11-2013, 1 p . m . for Sl. Nos. 1 to 3 and 5 , 6 ; 
18 -10- 2013, 1 p. m . for Sl . No . 4 . 

| Opening date and time of tender - 15 - 11 - 2013 , 
2 . 30 p. m . for Sl. Nos. 1 to 3 and 5 , 6 ; 18- 10 - 2013 , 
2 .30 p . m . for Sl. No . 4. 

The tender forms and further details such 
as specifications and general conditions etc. can be had 
from the Office of the Principal , Govt. Medical College , 
Thrissur-680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 3 50 extra by Money Order 
towards postage charge for each tender. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 5 - നും 6 - നും 
15 - 11- 2013, 2.30 മണി ; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 18 - 10 - 2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടു തൽ വിവരങ്ങളും 
| പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അ ധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണി യോർ ഡ റായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


| ( Sd.) 
Principal. 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


TENDER NOTICE 


- പട്ടിക 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


1 49/2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - യൂറോളജി 

സ്റ്റോൺ പഞ്ച് വിത്ത് 0° ടെലസ്കോപ്പ് - 
(1 എണ്ണം) 
2 50 /2013 - 14/ എം . സി. ടി . സി . ആർ. ഒഫ്താൽ 
സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് (1 എണ്ണം) 

മോളജി 
3 51/ 2013 - 14 / എം . സി. ടി. സി . ആർ. -- ബയോകെമിസ്ട്രി 

TSH (എലീസ ) 
4 52/ 2013 - 14/ എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

FT3 (എലീസ ) 
5 53 / 2013 - 14/ എം . സി . ടി . സി . ആർ. 

| FT4 ( എലീസ ) 
6 54 / 2013 - 14 / എം . സി . ടി . സി . ആർ. - പാത്തോളജി 

റീയേജന്റ് സ് 


No. G5-5779 /2013/ MCH . 

| 17th October 2013. 
Competitive tenders invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 -5779/ 13/MCH for the supply 
of following Item worth of below ? 5 ,00,000 for the use of 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Name of Items and Quantity required 
Nitrous Oxide — 3128 m (3128000 Litre ). 

Cost of tender form : 

- Original X 1, 000 + Tax 5 %. 
Date of sale of tender form - 20- 11- 2013. 

Closing date and time of sale of tender form 
20 - 12 -2013, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
26-12 - 2013 , 11 a . m . 

Date and time for opening of tender 
26- 12- 2013 , 12 Noon . 

Every tenders should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth * 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 

-- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ശു പ്രതി യി ലെ 
ആവശ്യത്തിന് ഉദ്ദേശം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന നൈട്രസ് 
ഓക്സൈഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് ദർഘാസ് നമ്പർ 
ജി5- 5779 /13/ എം . സി.എച്ച്. എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവച്ച 
കവറു ക ളിൽ മത്സ രാ ടി സ്ഥാ നത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 525; ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 420; 
ക മ ന മ്പർ 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 1, 050; ക മ നമ്പർ 6 - ന് 
Y 840. 


പകർപ്പ് ക മ ന മ്പർ 1- ന് ? 263 ; കമനമ്പർ 2 - ന് 
ൽ 210; ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 525; ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
3 420. 


- ദർഘാസ് ഫോറം തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു അവസാന 
തീയതിയും സമയവും കമനമ്പർ 1 മുതൽ 3 വരെയും 5, 6 
ഇവയ്ക്ക് 4- 11-2013 , 4 മണി; ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 10- 10- 2013, 4 മണി. 


നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് 3128 m ( 3128000 


ഇനവിവരം 
ലിറ്റർ) 


1,000 + നികുതി 5 % 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
($ 1,050). 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
20 - 11 - 2013. 


ദർ ഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 20- 12- 2013, 3 മണി. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് സ്ക്രബ്ബർ ഡയർ മെഷീൻ - 3 എണ്ണം ( ക്ലീനിംഗ് 
ഡിവൈസ്) സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന് മുകളിൽ നമ്പർ എസ്1/ 
9270/ 13 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - Y 3, 00, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 687. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 11- 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
22 - 11 - 2013 , 5 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 11 - 2013 , 
12 മണി. 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 12 - 2013, 11 മണി. 


-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 12- 2013 , 
12 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ? 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പാത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് 
ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
(പവർത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീട്ടി വെക്കുന്നതിനും 
നിരാ ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- - 28 -2 - 2014. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 


TENDER NOTICE 


No. S1/ 9270 /2013 . 


| 15th October 2013. 


Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the Scrubber Drier Machine — 3 Nos . 
( Cleaning Device ) to Medical College Hospital, 
Kozhikode . 

Superscription Tender No . should be specifically 
noted as S1 / 9270/ 2013 . 


EMD1 %. 


Tender Cost - ൽ 3 , 00 ,000 . 

Price of tender ( in duplicate) ST Cash only /Money 
Order - 7 687 . 

Date and time of close of sale of tender forms— 
21 -11 -2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender forms 
22 -11- 2013, 5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 23 -11 - 2013, 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm 
28- 2- 2014. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


